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				RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2013, del Viceconsejero de Industria y Energía, por la que corrige error material en su Resolución de 18 de enero de 2013, por la que se renovaba y ampliaba a nuevas especialidades la autorización de Asociación Empresarial de Fontanería, Saneamiento, Gas, Calefacción y Afines de Vizcaya (AFONVI), como Entidad Reconocida para la Formación de Profesionales Autorizados.

				1.– Por resolución de 2 de junio de 2011, (BOPV de 02-08-2011), de la Directora de Administración y Seguridad Industrial, se reconoció a AFONVI, como Entidad Reconocida para la Formación de Profesionales Autorizados, en varias especialidades de manipulación de gases fluorados.

				2.– Por Resolución de 18 de enero de 2013, del Viceconsejero de Industria y Energía, (BOPV de 14-02-2013), la autorización de AFONVI como Entidad Reconocida para la Formación de Profesionales Autorizados fue renovada y ampliada a nuevas especialidades. Así, el punto 1 del Resuelvo de la mencionada Resolución disponía la renovación de AFONVI, como entidad reconocida para la formación tendente a la obtención de certificados de cualificación personales de manipulador de equipos con gases fluorados; concretamente para las especialidades GF 1, GF 2 y GF 3.

				3.– Dicha redacción contiene un error material, dado que AFONVI en realidad no estaba autorizada para la formación tendente a la obtención de los certificados de cualificación personal en la especialidad GF-3, sino que lo estaba para la formación para las siguientes especialidades de manipulador de equipos con gases fluorados: GF 1, GF 2 y GF 4.

				En consecuencia,

				RESUELVO:

				Primero.– Corregir el error material contenido en la «Resolución de 18 de enero de 2013, del Viceconsejero de Industria y Energía, por la que se renueva y amplía a nuevas especialidades la autorización de Asociación Empresarial de Fontanería, Saneamiento, Gas, Calefacción y Afines de Vizcaya (AFONVI), como Entidad Reconocida para la Formación de Profesionales Autorizados», en el sentido de que en su resuelvo primero, donde dice:

				– Manipulador de Equipos con Gases Fluorados: GF 3.

				Debe decir:

				– Manipulador de Equipos con Gases Fluorados: GF 4.

				Segundo.– Comunicar la presente Resolución al interesado y ordenar la publicación de la misma en el Boletín Oficial del País Vasco.

				En Vitoria-Gasteiz, a 22 de febrero de 2013.

				El Viceconsejero de Industria y Energía,

				JUAN IGNACIO GARCÍA DE MOTILOA UBIS.
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